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Rubus Yatabei Focke h R. medius 0. KUNTZE. 

A R il ^ 

Kiyotaka Hisauchi : Rubus Yatabei Focke and R. medius 0. Kuntze. 

Rubus medius 0. Kuntze 7 7 F = v T' 

7 - rMiTT V M'? 7U=r b fl^/r 

T7U 0 7;gf® = 3 

%' 6 &%$ io m 7 —sb= b #.s ?7 ^ 

7 7' (Fig. la)£;^73K:^ft%^ffcisl-fSft#1*- vfgf(J. Matsumuea g|| 
15-5 1881) 7 b^fSI— 7$yt 

^ /JvtMHfi#' 

1913 4^ = Conspectus 
Rosacearum Japonica¬ 
rum p. in =■ ji-t^ 
if^lb V7^-/r, 7 

Focke 7f Rubus Yata¬ 
bei i #.17^7 % 
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Mf^x v;u Q 
B'>y" ©x 

.fSTffl, fili» 

7#FfJ-@£x;v(Fia.. 

2a) 7 jjq 7- 7 7'7 '7 7 
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7- '7 xjg7V 0 

7A3 b^g7 fligit 7 
$$ /A 7* W - '> 

lof'^1^7 (Fig.Ib 
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(Fig, 1 a.) 7 ^ \ (bfe 




Rubus Yatabei Focke b R. medius 0. Kitxtze. 
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HH ? tw ? & -r 

Focke /s W & ' s g ^ 

M *- ^ tfj # - it 

'> ir ^ I' 1 .- .. 

4m > H' M- h Jt -T (Fig 2 a.) "£ / /Ilffi 

M = ?E= -m 3 9 ■=& MM?t^ / 

= S 'JjJf&Z (connectivum) 

14-5 7U S 3 

y> '>-? jtf 9 it ;MUs A'J\ MJRM* ^ 
rn^mM x ^ 0 

y =T n 7 Z1# y H^fJ■> «Tlbte-it b '> 7 1 -r^ ijp@ b '>T 5**6- 

tfTj? bxwi^=||;$^7^fE^t;b 0 




Rubbus medius 0. 

Ktjntz. ^ 1879 7'7 A- 
3f Methodik der spe¬ 
cies beschreibung und 
Rubus p. 95 7 fEH^IE 
t=t'7r J 3) 7 

7 Conspectus 
Rosacearum Japoni¬ 
carum p. 111 (1913) 

7 nSM^in 7 7 - 

y- 'y & -e 7 I' 7 ^ 

7 f 7* 7 ith®#J 
(Fig. Ia) 

— Rubus medius 0. 

Kttntze 7 7; 1 

b* 7 — y B*y^ 

15 5^p.158 7^£4tjfc 
Hab. in Japonia 
media circa urbem 
Tokyo M£ 11 v- <7 7 = 
a ;v 7 7'7 7 P o '>7? 

'>’3~ 3? 7 R. medius ^ 
ffflE 0. Ktjntze 73^4« = Savatier sammelte sie im mittleren Yippon 5sM 
h i; 4«^ 0;$:7' Savatier 7 - ts ^ 7 5*7 '7 

dr/Jv^ff ±^" R- medius hfi/M/^7 7 7 1881 ^ 0 

M^'^7 t/^7rl^i/7t;w^f 0 i®U 'Miz-ffitff'?' 

o'> 3 j '>Ithflpfc 1 Focke jj Annuaire de Conservatoire et du Jardin 
Botanique de Greneve(1917) = R. Yatabei Focke I- •>'rf|^^7 M^firf 

— b^^^c7^^=.fEH is PMW; 1 Focke 7|E^ MflwJ—5*77 
#7r 0. Kuntze 7fji%jl' Focke 7fj|% 1 ^ n ”%;#l}fj5*7;v>< 

77 ]) 7^'y- y 5*7 ‘7 7— 3 y R- medius MK 

7 7 =3 'J 7 T = IEH i" & ■=£■ 7 Focke 7 R. Yatabei 


(Fig Ib.) MiEfLijg / t n 
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(Fig. Ia) 77 7 7 j’ 7 

R. medius ^ tMH ^ 

H=. /g^N wu / 77 ^ 

M v s*j£s» (Fig. 2a) 7 
y v 7^ -y %i y 7 7 1' 
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WtWi%'7?yS 7^7 7 
Sayatier 
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la,b) ^ K. Yatabei . '\.' ,"'* %.&-.■■ 7 ■ 

«R*K- i' 

u y yr / 7 %vJ7f\M 7 L— -———- —--—- 

* / ^ eo-type 9-*T (Fig ' 2W *«*»* 2 * ' '»*® 2 » 

;W i t7 XVJv^ffdr^ R- medius I' 7 ^SEfJc'7 7^7 77 7 0 7/i y 7- (Fig. 
2a,b)^>fc£f| 7^/7 R. medius 7 v 74 •=& / '7 7-^ — -^1 7 #0 

7 ■=& 7 77 )V7'^~ (Fig. la,b) b ^{p!^7MM'77 7 vdt 7 7 A ■=& ^ 

5 * T )y 0 {^ 7 Pr^M - Wq 7 ^£. 7 ^ 7 7 M 7 )o 

± 3 9 Hd ^3£3^ = 3 Focke d|f^7Jl 7 v-F 

99 7 7 $77 73f^r'yM7 Ty 7 7 77 7 7 7 
77;v 0 S9 =3t!t d fUffl!=■#'1-1*7 |i$^ 7 7 7 ^±7^7 7 
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(Fig. 3.) & (Fig. 1) £ (Fig. 2) 

H %>& (^H) 

tu in ^ 

F. Maekawa : Japanese Asaracese III 

i ^ —"s y 

KiSO^a (MW f' wT ^ Sft = T'? h mv ^ > 

w £ (Sect. AscMdasarum) 7 ■=& 7 =■]&'? 7f, '7 7S§$ I x 

=^'^5 ISWljta7^7>sK’>, tu# m;m 
WifctfityTjgAsjrtrrTXso M^»i = T7rA, TOR 7^7^ 
1®5t^F 7 litlir T7 , =* 7 f£ = Sfji?®^ x^-iTr 
HpS^tiS v» LA,tj5 (Sect. Sakawanae sect. nov. p. 179) ^Hxv^o 
6) ftj|| (§«) SV^FA (W'1f± 1895) 

Heterotropa sakawana (Makino) F. Maekawa comb. nov. 

Syn. Asarum saleawanum Makino in Bot. Mag. Tokyo, IX:[260] (1S95) (nom. 
seminnd.)—1. e._ XY: 33 (1901). 






